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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΟΣ 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 


ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΕ 
ΤΗ, 16 ΙΟΥΝΙΟΥ 1978 


ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ 


ΑΡΙΘΜΟΙ ΦΥΛΛΟΥ 
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ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΝ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 471 


Περϊ κηρνξεως τής λήξεως των εργασιών τής Α' Τακτικής Συνόδου τής Β' Περιόδου τής Βουλής 

(Προεδρενομένης Δημοκρατίας). 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 


Έχοντες ύπ* οψει τάς διατάξεις των άρθρων 
Πρωθυπουργοί), 


40 καί 64 του Συντάγματος, προτάσει τοΰ 


Κηρύσσομεν 


την λήξιν των έργασιών της Α' Τακτικής Συνόδου της Β' Περιόδου της Βουλής (Προεδρευομένης 
Δημοκρατίας). 

Ό Πρωθυπουργός θέλει δημοσιεύσει και έκτελέσει τό παρόν Διάταγμα. 

Έν Άθήναις τή 16 Ιουνίου 1978 


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΤΣΑΤΣΟΣ 

Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ 


ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 








